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Anweridung des einfarbigen Lichtes der 
Natronflamme zur Erkeimung des Farben- 
wechsels der Lackmustinctur bei der Alkali- 

metrie; 

von L. d’Henry *). 


Bekanntlich ist es fast unmoglich, des Naclits bei gewohn- 
licher Lampen- oder Gasbeleucbtung mit Lackmustinctur eine 
genaue alkalimetrische Bestimmung auszufuhren, da die rothe 
wie die blaue Tinctur bei Lampenlicht immer mehr oder weni- 
ger roth erscheinen, der Neutralisationspunkt daher sebr 
schwer zu erkennen ist. 

Yerfasser hat gefunden, dafs diese Schwierigkeit giinzlich 
wegfallt, wenn man die Titrirung bei dem einfarbigen Liebt 
einer Natronflamme ausfiihrt, die man einfach in der Weise 
herstellt, dafs man etwas mit Wasser angeriebenes Kochsalz 
am Obr eines Piatindrahtes in die nichtleuchtende Flamme 
eines Bunsen ’scben Brenners bringt. Bei diesem intensiv 
gelben Licht erscheint die rothe Tinctur farblos, die blaue 
schwarz und undurchsichtig wie Tinte, und der Umschlag der 
Farbe ist noch seharfer als bei Tag zu erkennen. 

Auch fur die alkalimetrische Titrirung stark gefarbter 
Fliissigkeiten ist die Avmendung des einfarbigen Lichtes von 
wesentlichem Vortbeil. Die stai’k gefarbten Zuckersyrupe 
z. B v die namentlicli gegen das Ende der Fabrication bin oft 
von sehr dunkler Farbe sind, lassen sich mit Lackmustinctur 
selbst bei Tageslicht und nach starker Verdiinnung mit Was¬ 
ser kaum titriren, die Farbe der Tinctur verscbwindet in der 
Farbe des Syrups. Bei dem einfarbigen Licht der Nalron- 
flamme dagegen lafst sich die Titrirung dieser dunklen Syrupe 
ganz in der gewohnlichen Weise ausfiihren, man hat nicht 
einmal nothig mit Wasser zu verdiinnen ; die Flussigkeit 
erscheint nur etwas dunkler, der Satligungspunkt ist aber 
leicht zu erfassen. 


*) Compt. rend. 7 6, 222. 


Ausgegeben am 4. October 1873. 







